STANISŁAW 


CHOWANIEC 


LEKARZ WETERYNARII 


przeżywszy lat 79, po długiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zmarł w dniu 31. |. 1982 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu rodzinnego w Poroninie przy ulicy Tatrzańskiej Nr 44 do kościoła parafialnego 
nastąpi w. . . . . . dnia. . . lutego br. o godz.. . . gdzie zostanie odprawione nabożeństwo 
żałobne, po czym nastąpi przeniesienie zwłok na miejscowy cmentarz, o czym zawiadamia: 


ŻONA Z RODZINĄ. 
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